جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


ٍ رمز المدرسة : 4504 رقم الصفحة من 1 إلى 12 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 3 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: ثتانوية الوركاء المسائية للبنات 
























1 | 420924504001 | أيات ستار جاسب جاسم || 68 | 55 | 55 | 64 | تهج | 
2 | 1421924504002 | آية حميد عايش وادي | 64 | 42 | 33 | 51 | مكل 0 
3 | 1421924504004 | آيه على مزعل مهدي __|| 565 | 50 | 26 | 37 | مل | 0 
4 | 1421924504005 | آيه فاضل حسن فرج | 65 | 44 | 5 | 44 | مل | 0 
5 | 1421924504006 | أيه كاظم سلمان جاسم __| اخ ا | 56 | 38 | 50 | مل | 0 
6 | 1421924504009 _| اديان اياد عدنان عبود || 69 | 41 | ‰9 | 50 | مل | 0 
7 | 1421924504010 _| اديان قاسم جياد زاير | 72 | 55 | 50 | 79 | ناج | 26 
8 | 142192450401 | اسراء جواد كاظم شذر __| 76 | 50 | 50 | 50 | ن | 2266 
9 | 1421924504016 | اسلام محمد جاسم شنيشل || 67 | 36 | 28 | 58 | مىل | 0 
0 | 421924504017 | اسماء جاسم محمد حميد | 72 | 50 | %7 | 50 | مل | 0 
11 | 1421924504018 | اسماء كريم كريز سلمان ||| 77 | 82 | 65 | 68 | نجج | 22 
2 | 1421924504019 _| اسماء مزهر ياسر حسين | 78 | 62 | 66 | 89 | نجج | 25 
3 | 1421924504021 | الاء كريم صاحب مهدي ______| 62 | 42 | 44 | 51 | مل | 0 
4 | 1421924504023 _| الزهراء عبد الرحمن ضاري سبع _____| 57 | 29 | تسى | 35 | 
15 
6 | 1421924504028 | امنيه وسام محمد صالح || 50 | 50 | 38 | 37 | مل | 0 
7 | 1421924504029 _| امينه سمير علي حيدر | 50 | 41 | 50 | 50 | مل | 0 
18 | 1421924504030 _| اوصاف جبار عيدان زغير ______| 55 | ا5 | 50 | 63 | نجج | 29 
9 | 1421924504031_| ايات حسن عبودمشكور 0000000 | 53 | ا51 | 50 | 52 | ناهج 206 
٥‏ | 1421924504032 _| ايات صادق جميل حسن | 50 | 56 | 50 | 50 | ناهج 206 
21 | 1421924504033 _| ايات صادق صادق خلاطي 02020202 |0 36 | 50 | 38 | 
2 | 1421924504034 | ايات ماجد نجم ناعور | 64 | 69 | 50 | 68 | ااج 251 
3 | 1421924504036 | ايمان احمد عباس ياسين | 50 | 37 | 50 | 44 | مل | 0 
4 | 1421924504037 | ايمان باسم يحيى محمد 60 74 81 66 ناجح 281 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: ثتانوية الوركاء المسائية للبنات 
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برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


7 
54051 ابترلضينعوددثر | 68 | 33 | + | 20 | طش | 
0655 أابتول عد الرسولجوبسيد 2 | 50 | 80 | 850 | ® | em‏ 
056 | بنك الهدى حيدر مزه جوده__ | 54 | 5 | 57 | 71 | em‏ 
0057 | بنك الهدى على جبارناضي -_____| 72 | 6 | 64 | 0 | em‏ 
240405 | بنك الهدى علي قسولازم____ | 50 | 5 | | 5 | em‏ 

_ 55 أابنين تحرير عبد لالدصدام 2 | 38 | 5 | 39 | 28 | 
0 | بين تمرعريةت سان | 588 | 60 | 33 | 34 | س 
2« | تين علي جود كظم | 59 | 52 | 6 | 6 | em‏ 

92006 | بين كريم لمان حون _______| 38 | 50 | 28 | a‏ 
12152050065١‏ | يتين محمد عبد اله وتي 2 | 41 | 54 | 33 | 
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مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 4504 رقم الصفحة من 2 إلى 12 
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72 || تبارك صابر عبد الرضا علي 6 50 | 5 | 25 | 33 | مطل | مه 
64 67 77 75 ناجح 283 


4 | تبارك عصام مزهر حمد 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


| رمز المدرسة : 4504 رقم الصفحة من 3 إلى 12 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 3 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: ثتانوية الوركاء المسائية للبنات 




















| 1421924504075 | تبارك عقيل ابراهيم حسين ||| 50 | 50 | 0 
0 | 1421924504076 | تبارك عقيل عبد الجبار بدن | 61 | 89 | 272 
51 |1421924504077 | تبارك كاظم سوادي علي ||| 57 | 59 0 | 27 
2 ]| _14219245040718_ | تبارك لؤي جبار كريم ||| 53 | 4 | 39 | 0 
3 | 1421924504082 _| تقى عباس عبد زيدان | 67 | 73 | 84 | 310 
4 | 1421924504086 _| ابتهال محسن عبد الكريم محمد | 69 | 62 | 61 | 268 
5 | 1421924504087 | جنات علاء سلمان فاضل ||| 52 | 59 | 341 | 0 
6 | 1421924504088 | حسناء محمد عناد حسين | 75 | 57 | 40 | 0 
7 | 1421924504089 | حنان امين علي كاظم ||| 50 | 56 | 55 | 213 
8 | 1421924504090 | حنان رحيم مجيد عبد الكاظم || 52 | غ | غ ا 

9 | 1421924504092 | حنين صلاح غضبان علي ||| 73 | 67 | 6 284 
0 | 1421924504095 | حوراء جبار راضي لفتة | 69 | 50 | 050 | 234 
1 | 1421924504096 | حوراء حسن جمعه حسن ||| 71 | 51 | 72 0 | 258 
2 | 1421924504097 | حوراء حمزه سعيد عبد اللهى_ 0000 | غ | غ | غ | غ 

93 | _1421924504098_| حوراء خالد على نصيف || 58 | 25 | 38 | 56 | مل | 

4 | _1421924504099 | حوراء سمير نعيم خلف | 73 | 44 | 6 | 638 | مىل | 

65 | 1421924504100 | حوراء صافي حسن محمد || 50 | 30 | 39 | 50 | مسل | 0 
6 | 1421924504102 _| حوراء صبر شبيب جير || 65 | 50 | 50 | 58 | نجج | 23 
7 | 1421924504103 _| حوراء علي شوال سعيد 1000 |0 80 | 59 | 50 | 70 | اجج | 29 
8 | 1421924504104 | حوراء علي عميش نعيمة ||| 61 | 50 | 53 | 63 | اجج | 227 
69 | 

0 | 1421924504106 | حوراء كاظم جوده كامل 000 | 0-72 | 57 | 42 | 50 | مل | 0 
1 | 1421924504109 | حوراء محمد نعيم عباس | 69 | 50 | 56 | 55 | نجج | 20 
2 | 1421924504110 | ختام فاضل حسين حميدي 711 62 38 62 مكمل 0 





برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 4504 رقم الصفحة من 4 إلى 12 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: ثتانوية الوركاء المسائية للبنات 


[تسلسل|__الرقوالامتحقي_ ] _ سملب ]| العربية | الانطيزية | لرياضيت | العيياء | التيجة | _المصصوع_ | 
| 1425200012 |دعاورحيوضوان عدا | 64 | 38 | 54 | 6 | سل | 0 

8| 39 | 4 

3 

3 

7 

7 












9 
0 
3 
2 
2 
* | 142152450417 |رسلشهب صدمصد_ | 5 | 5 | 35 | © | e‏ 
5 | 1421924504126 | رسل مدلول كيد جسن | 50 2 A‏ 41 | 
4 | 9904139 | ردقيه عمد لليف غالي | 37 | 2 | O aT‏ 
61 50 52 69 ناجح 


96 1 143 رقيه محمد علي مراد كاظم 232 



















برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


المديرية : الرصافة الثانية 


رمز المدرسة : 4504 رقم الصفحة من 5 إلى 12 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: ثتانوية الوركاء المسائية للبنات 



























98 

99 

100 

e ل‎ FF ا‎ 101 

2 | 1421924504149 _| زهراء جاسم راضي نجيب | 57 | 50 | 38 | 0 | مل 

3 | 1421924504154 | زهراء حسين رباطلازم |0 50 | 42 | %8 | 68 | مل | 0 

4| 1421924504155 _| زهراء حسين عبد داخل | 69 | 50 | 87 | 85 | ناج | 291 

5| 1421924504156 | زهراء رعد قاسم خلف | 39 | 50 | 33 | 56 | مل | 0 

6| 1421924504158 | زهراء سعد جبار ماذي | 56 | 41 | 35 | 65 | مل | 0 

7| 1421924504161 _| زهراء شناوه حافظ جابر_ 00000 | 51 | 52 | 56 | 79 | ناج | 28 

8| 1421924504162 | زهراء شهاب احمد يوسف | 50 | 50 | 25 | 50 | مل | 0 

9 | 1421924504163 | زهراء صابر جبير زويد ||| 50 | 39 | 51 | 60 | مسل | 0 

0| 1421924504164 _| زهراء طالب حسين عبد | 38 | 35 | 23 | 42 | 

11 

2| 1421924504171 | زهراء محمود قاسم حسين | 50 | 25 | 26 | 69 | مل | 0 

3| 1421924504172 | زهراء ناصر جاير عبد الله_ 00 | 71 | 54 | 66 | 79 | ناج | 20 

4| 1421924504173 | زهراء نصيف جاسم سلمان ____|إ 71 | 59 | 59 | 84 | ناج | 23 

0 115 

6| 1421924504176 | زهراء وليد صباح مايخ | 61 | 27 | 21 | 6 | مل | 0 

7| 1421924504177 | زهور حسين خميس شلال ____| 59 | 41 | 2 | 39 | 

8| 1421924504179 | زينب الحوراء خالد حسين سلمان___ | 81 | 54 | 50 | 60 | اجج | 245 

9| 1421924504180 _| زينب ثامر ارحيم ابراهيم_ 0 | 74 | 36 | 54 | 69 | مل | 0 

0 | 1421924504182 | زينب حسين علي لازم 79 50 68 73 ناجح 270 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: 


رمز المدرسة : 4504 رقم الصفحة من 6 إلى 12 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


ثانوية الوركاء المسائية للبنات 
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1421924504186 


1421924504184 


| 1421924504208 _| ساره عمار غازي عزيز ااا | 57 | 57 | 50 | 50 | نجج | 24 
| 1421924504209 _| ساره عمارياسر محمد | 39 | 35 | 52 | 5 | مس | 0 

| 1421924504214 _| سجى سامي جمعه معن ااا | 70 | 55 | 0 | 74 | نج | 269 
| 1421924504215 _| سجى عبد الكاظم جواد عبيد ااا | 83 | 66 | 78 | 80 | نجج | 307 
| 1421924504216 _| سجى عبد الواحد جيجان ماضي ا | 66 | 50 | 50 | 50 | نج | 26 
| 21924504217_| سجى فاضل خلف لفقه_______| 93 | 92 | 57 | 74 | نج | 306 
| 1421924504219 | سجى كاظمرشكرحيمه_______| 71 | 53 | 6 | 50 | نج | 239 
| 1421924504222 _| سرى مجبل سالم حمود ااا | 78 | 52 | 6@8 | 50 | نج | 248 
| 1421924504223 _| سرى مهند عبد الرضاوناس ______| 91 | 71 | 8 | 9 | نج | 88 

50 50 39 50 مكمل 


14225 









ازبخ تطوصين 222 | 5 | 42 | 258 | 6 | ww‏ | 0 
امك كرحم E‏ 0 





0 
ايب ارس فاضل سعيد | 34 | 

ايب لفته كام علي | 68 0 
ايب هشام حمدون بحي | 50 | a‏ 
انينهعدزاقجبرعنيي | | 72 | 52 | 41 | 84 | سس | 0 
زين محمد شتول صجم | | 66 | 23 | 968 | 0 | عش | 0 
اسرهثترمصنعوس | | 50 | 30 | 50 | 4 | س ل 0 
| ساره حمزه جسن عبد | 62 | 585 | 40 | 50 | | 0 
إسردغيصينشيمن 2 | 568 | 358 | 38 | 50 | | 0 





سلامات ساجر خليل شياع 


برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 4504 رقم الصفحة من 7 إلى 12 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: ثتانوية الوركاء المسائية للبنات 





















تكلا 225 
25 
2 240 
عا ناج 220 
153 0 
154 | مسل | 0 


| 32 | 5 | 50 | مس 

5 | 1421924504240 | شيماء احمد محمد علي عبود ااا | 71 | 63 | 55 | 54 | ناج 
156 

7 ]| 1421924504242_| شيماء عبد الرحيم حسن حسون_____ | 50 | 41 | 50 | 62 | مسل | 0 
8 | 1421924504244_| صابرين يوسف رضا خضير ا | 56 | 42 | 52 | 741 | سس | 0 
9 | 1421924504247 | ضحى حسن جاسم رسن | 50 | 50 | 50 | 52 | نجج | 22 
0 | 1421924504249_| ضحى فوزي شمكلي عذاب | 50 | 39 | 50 | 52 | مس | 0 
161 | 1421924504250 | ضحى محسن حنون غالي | 54 | 34 | 50 | 5 | مس | 0 
2 |1421924504252 _| طيبه الزهراء وسام جوده شبيب ا | 50 _ | 37 | م | م | مس | 0 
3 |_1421924504253_| طيبه صلاح احمد عبدالحسن ااا | 58 | 50 | 52 | 50 | نج | 20 
4 | 1421924504254_| طييه عادل حاتم ارحيمه ااا | 50 | 42 | 42 | 50 | مسل | 0 
5 | 1421924504255 _| طيبه عباس جبارعوده ااا | 50 | 50 | 53 | 34 | مس | 
6 | 1421924504256 _| طيبه علي ابراهيم مطشر ااا | ا6 | 37 | 50 | 54 | مس | 0 
7 | 1421924504257_| طيبه عماد حسين عبد ااا | 67 | 59 | 62 | 62 | نجج | 250 

35 35 38 50 


8 | 1421924504258 | طيبه هيثم جاسم محمد 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


12 رمز المدرسة : 4504 رقم الصفحة من 8 إلى‎ 1 ١ 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول‎ 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 3 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: ثتانوية الوركاء المسائية للبنات 



















54 38 26 50 مكمل 


192 1421924504308 كوثر هادي اسماعيل عبد الحسين 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة : 4504 رقم الصفحة من 9 إلى 12 


1 000 نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
المديرية : الرصافة الثانية 3 ق ور 21 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: ثتانوية الوركاء المسائية للبنات 


193 1421924504310 مروة باسم طلاك حسون 3&4 | 51 )ا 
4| 1421924504311 | مروج محمد علوان حسين __ | 52 | 54 










| 0 | 39 | 
5 | 1421924504314 | مريم احمد ستار رزوقي | 5 | 39 |1 
6 | 1421924504316 | مریم اركان حسين جبر | 50 | 42 1 
7 | 1421924504317 | مريم تحسين سعد رحمان | 50 | 51 | 


ا 


78 
72 


جح 240 


١ک‏ . 
55 53 35 61 مكمل 


6 ]| 1421924504353 | نبأ قحطان وهيب عبد الله 
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: 


نا 
نا 


© | 0| 0| oOo © 


© 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 4504 رقم الصفحة من 10 إلى 12 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: ثتانوية الوركاء المسائية للبنات 


|تسلسل|] الرقمالامتحاني_ |- سمالطالب | العربية | اانكليزية | الرياضيات | الكيمياء | التيجة | المجموع_ | 
7| 1421924504354 | نبأ محمد قسم داود | 79 | 66 | 84 | 82 | نجج | 31 
8| 1421924504855 | نبأ مهند مجيد حسن | 55 | 60 | 38 | 50 | مسل | 0 
9 239 
220 






0 لور الهدى ابراه سام عبد تومب | 506 | 50 | 20 | 50 | س له 

26 لور الهدى عبد القدر محمد يع | 56 | 70 | 34 | 50 | س له 

1202508307 | لور قضل تبيخ ل صي | 2 | + | ا ظ 
50 42 30 50 مكمل 


0 | 1421924504387 | نوره عثمان محمود سلمان 
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1 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 7 : رمز المدرسة : 4504 رقم الصفحة من 11 إلى 12 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 3 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: ثتانوية الوركاء المسائية للبنات 





| 1421924504586 |تورهانمصد عبد لستاريسين 2 | 50 | 42 | 24 | 39 | 











260 1421924504412 بنين رحيم عبد الامير محيسن 254 
برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 
رمز المدرسة : 4504 رقم الصفحة من 12 إلى 12 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 







المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: ثتانوية الوركاء المسائية للبنات 


جود اشبة انو 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركل 


